EDWARD Engelbert PALEGZEN 


Obywatel miasta Krakowa, 
Weteran, Wachmistrz 2-go pułku Ułanów Wojsk Polskich 1631 r., 


urodzony w r. 1807, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł d. 24 Lutego 
1594 r. w Zakładzie Helclow. 


Sí ag lien we 
ri 


Pogrzeb odbędzie się w Poniedziałek d. 20 Lutego b. r. o godz. 3 po południu z Zakładu Helclów, 
wprost na Cmentarz Krakowski, gdzie zwłoki w wspólnym grobie Weteranów 1831 r. złożone zostaną, 
na który-to obrzęd Komitet Opieki nad Weteranami 1831 r. wraz z Rodziną zaprasza Rodaków, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


które odprawionem zostanie we Wtorek d. 27 Lutego b. r. o godz. Y rano w Kościele OO. Kapucynów. 


